Inż. MIECZYSŁAW 


WALTER de WALTHOFT EN 


przeżywszy lat 68, opatrzony| św. Sakramentami, zmarł w Krakowie 


dnia 15 marca 1947 r. 


Pogrzeb odbędzie się w srode”dnia 19 b. m. o godzinie 10 rano z kaplicy na cmentarzu rakowickim, o czym 
zawiadamiają 
żona i dzieci. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 
odprawione zostanie w czwartek dnia 20 b. m. o godzinie 10 rano w kościele Najśw. Marii Panny w kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 


Zakład pegrzehewy „EORCORBIA” 


JANA WOLNEGO 
Umaków. si. Bnczzpoźchi L. 3 — Teleton 50-01 


Draharnia Związkowa, Kraków, ul Mihelajeka TA 


